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about it in the Afternoon $ at which time it was 
fomewhat nearer the Earth than the Sun is at its 
Perigee 5 the Comet's Diftance being then (,83) and 
the Sun's (,98) fuch Parts, as the Serfiidiameter of 
the Magnus Orbts is (,100) $ from which we may 
have fome Idea of the Comet's Magnitude 5 and 
therefore may fuppofe it, at lead, equal to the Earth. 

Jofeph Betts. 



III. Obfervatio de Scirrho Cerebelli^ ab Alberto 
Hallero, R. S. S. Archiat. Reg. & Med. 
'Prof. Gotting- ad Reg. Soc. tranfmijfa. 

Read June 14. *~^\ Erebellum fedem principii vitalis fecit 
I 744- x^J Wtllijius\ et, qui hanc hypotheiln 

ornatiflime propofuit, Boerhaavius. Verum, praeter 
piurima, quae contra nervorum vitalium diftinftam 
claffim faciunt, et praeter experimenta capta a z\.Lapey- 
ronie, per qux conftat vulnera cerebelli inflifta cani- 
bus, non continuo lethalia fuiffe, hanc etiam hypo- 
thefin infirmant morbi cerebelli, fatis rari, fed aliqui 
tamen, etiam maximi, et qui cerebellum pene inutile 
redderent, qui setatem tamen tulerunt. Manifefta cerre 
inde nafcitur fufpicio, non adeo, ut Willifiana requi- 
reret hypothefis, proximam vitalium cordis nervorum, 
in cerebello & folo, originem efife. Quos praeterca 
fatis conftat, minima parte a cerebri nervi octavi, et 
intercoftalis ramis, fed a fpinalibus imprimis prove- 
nire, ex quibus, utrumque ganglion cervicaic, multo 
riia'gis, quam a cerebri propagine, provenir. 

Ergo 
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Ergo memoria digna vifa eft nuperrima in puclla 
mendica obfervatio. Adlata eft mifella ia theatrum 
die 21. Jamiarzi 1744. cum ante annos fere fex nata 
fuifle videretur. Multi paffim in emaciato corpuf- 
euio fcirrhi, glandularum mefcntcricarum, inguina- 
lium, bronchialium. 

Cum hiftoriam carotidis externa, et rami maximc, 
quern maxillarem internum vocat clar. Winflowus* 
perfequerer, in cerebello miri mali mihi apparuit 
effigies. Lobus ejus finiflcr pene totus, pertinaciter 
duras matri occiput veftienti adhasrebat. Incidi ten- 
torium; reperi fcirrhum cnormem, duarum utrinquc 
unciarum diametro, in quern degeneravcrac tota aut 
medullaris, aut corticalis cerebelli fubftantia. Uni- 
formiter fpiflus erat tumor, fibrofus, renis fere ad mo- 
dum, et fciffilis, nullo vafe, quas penitiilime repleta 
erant, in fe&ione adparente, nulla fuperftite nota aut 
cinerei corticis, aut arbufcularum meduliarium. 

Quaxunque fuerit tanti mali origo, adparet cere- 
belli mediam partem in hac puella, neque brevi tem- 
pore, inutilem fuiffej et vi&itavit tamen mifera, ftipem- 
que oftiatim petiit. 

Unicaparallelafcirrhofi cerebelli hiftoria, inftupido 
puero tz$ziti>\zg\tx\ti)\AffisTariJinis, 1705.72, 13, 
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IV. 



